Pułkownik Intendent W. P. 
Dyrektor Naczelny Państwowych Zakładów Umundurowania, b. legjonista, 


b. więzień Marmarosz-Sziget, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi etc. 


przeżywszy lat 46, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu 13 września 1951 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Okręgowego Szpitala Garnizonowego przy ulicy Wrocławskiej do 
orobowca rodzinnego na cmentarzu rakowickim w Krakowie odbędzie się dnia 16 września 1931 r. 
o godzinie 3 po południu. 


O czem zawiadamiają Kolegów i Przyjaciół Zmarłego 


Państwowe Zakłady Umundurowania. 
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w Krakewie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Nr. 141-05 i 102-48. 


